Wiedeburg's Theorie der nicht umkekrbaren Vorgange.        357
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worin nur noch fiinf Coefficienten vorhanden sind. Das System 23) geht iiber in
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•und der Hauptsatz in
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woselbst wieder & ', y^»  •i'' si°n au^ ^ie Warmequelle bezieht.
Die ft) sind als Widerstandscoefficienten bezeichnet worden, sie entsprechen dem w, welches in der Gleichung a) fiir Uebertragung elektrischer Energie vertreten 1st. Bedeutet also in unseren jetzigen tnerniodynaniischen Beziehungen M eine diese Uebertragung in der-selben Weise ergebende Grosse , wie die Entropie bei thermischen Uebertragungen , so ware c?2 tiberhaupt init w zu verwechseln. Nun soil coa = ^0)- sein. Das bedeutet, der elektrische Widerstand von festen Metallen wachst proportional der absoluten Temperatur, und das entspricht bekanntlich sehr annahernd der Erfalirung*. Zugleich 1st fiir diesen Fall L = <p = dem. elektrischen Potential, und da col = y2 (p ist , so wiirde der thermische Leitungswiderstand proportional dem elektrischen Potential wachsen, zu dem das Metall geladen ist. Dieser Schluss ist noch nicht gepriift und lasst sich auch nach Wiedeburg, angesichts des ausserordentlich hohen Potentials der Erde, gegen welches alle erreichbaren Potentiale bei geladenen Metallen nur gering sind, auch nicht hinlanglich priifen. Jedenfalls glaubt der genannte Forscher, dass seinen Annahmen von der Erfahrung nicht widersprochen wird.
Als zweites Beispiel fur den Fall zweierVorgiinge diene ein eben-falls von Herrn Wiedeburg gegebenes. Ein an einem Ende ein-gespaniiter Stab werde an seinem unteren Ende tordirt und erfahre zugleichWarmeanderungen. Neben -d", S muss von den anderen Yaria-beln M der Torsionswinkel, L das Drehungsmoment derTorsionselasti-citat sein. Wir nennen den Torsionswinkel ^, das Torsionsmoment T und haben alsozwei Yorgange. Die Gleichungen unter 18), welche der genannte Forscher ,,Zustandsgleichungen" nennt, haben immer die namliche Form. Sind die fiir die einzelnen Yorgange der Entropie entspreehenden Grossen MI, M2, M3 u. s. f., die der Teinperatur entsprechenden L^ L%, L§ u. s. f., so kann man das System der Zustandsgleichungen schreiben :ur umko.hrbiirt* Vor)yfiinx«, Wonn wir nun die Elektricitiitsinengo niittelht oituw UruhtrH HUM c-intir Strom-quelle zuffihron, so entsprirlit jodor Kl<iktrioitiilHiw*ntf« dtl xugloicb in
